MBTA Commuter Rail 
Franklin Line 
Effective April 26, 2004 


Saturday [Saturday and Sunday 


Pt 702 [21704 | 
Inbound | 
Read Down | AM | Am | am | pm | pm | pm | pm | PM | PM | 


Dep: Forge Park 
Franklin/Dean College 


Windsor Gardens 
Norwood Central 
Norwood Depot 
Islington 

Dedham Corp.Center 


Arr: South Station 


ites fires fiver [ares [ara [ara [avis [aviv [a7i9 | 
outbound |__| _far07 [2709 [27aa [27aa [271s [277 279 | 
Read Down | A | AM | AM PPM 


Dep: South Station 


Dedham Corp.Center 
Islington 

Norwood Depot 
Norwood Central 
Windsor Gardens 


Franklin/Dean College 
Arr: Forge Park 


